HENRYKA de Malignon MERTENS 


matka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 


po długićj chorobie, zmarła dnia 21 Kwietnia 1875 roku, licząc lat 63. 


W smutku pogrążona Rodzina, zaprasza Przyjaciół i Znajomych, na wyprowadzenie zwłok w dniu 23g0 Kwie- 
tnia r. b. t. J. w Piątek o godzinie 4éj po południu z domu pod l. 511 przy ulicy Grodzkiej wprost na cmentarz. 


W Drukarni Uniwersyteckićj 1875. 


